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Hierbij bied ik u de factsheet «Koolmonoxidemelders» aan 1 . 

De NVWA heeft in het kader van haar regulier toezicht onderzoek gedaan 
naar de werking van koolmonoxidemelders (CO-melders). Dit onderzoek is 
onderdeel van een gezamenlijk Europees handhavingsproject (Joint 
Action 2012) waarbij door 10 markttoezichthouders onderzoek is uitge¬ 
voerd naar de werking van CO-melders. Uit het onderzoek bleek dat een 
aantal CO-melders te hoge concentraties CO niet of onjuist detecteren. 

Naar aanleiding van deze bevindingen is handhavend door de NVWA 
opgetreden: alle bedrijven zijn gesommeerd zo spoedig mogelijk aan de 
wettelijke eisen te voldoen. Het verhandelen van deze niet-conforme of 
onveilige CO-melders is gestaakt. Twaalf bedrijven hebben een officiële 
waarschuwing ontvangen van de NVWA. Verder heeft de NVWA twee 
bedrijven die dit betreft gesommeerd de CO-melders die een ernstig risico 
vormen en mogelijk nog bij consumenten aanwezig zijn, via een publieke 
recall terug te halen. Daar waar het kleine afwijkingen betreft zijn 
verbeterafspraken gemaakt met de leveranciers en importeurs. De NVWA 
zal er op toezien dat de afspraken worden nageleefd. 

De factsheet «Koolmonoxidemelders» zal deze week gepubliceerd worden 
op de website van de NVWA. Na de zomer komt de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid (OVV) met een rapport over ongevallen met koolmonoxide. De 
uitkomsten van het NVWA onderzoek zullen ook worden meegenomen in 
het standpunt op het OVV rapport. 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

E.l. Schippers 


1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl 
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